अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे या 
कार्यालयाच्या अधिनस्त अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२० ते दि. २८.०२.२०२१ या 


कालावधीसाठी मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र:- मुदतवाढ-२०२०/२४३/प्र.क्र.७८/निवसं-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक:- ८ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा- १) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०२०/३८/प्र.क्र.१७/निवसं-२ 
दि.२८/०२/२०२० 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र. ०८/आ.पु.क., 
दि. ३१/०८/२०२० 
३) मुख्य अभियंता, (स्थापत्य) जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे यांचे पत्र क्र. 
मुअ (स्था)/जविप्रवगुनि/आ.३/१०३१/सन २०२०, दि.१०/०९/२०२०. 


शासन निर्णय:- 


मुख्य अभियंता, (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे यांच्या अधिपत्याखाळील अधीक्षक 
अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे व त्या अंतर्गत ४ विभाग व १४ उपविभागातील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 
अ*(प्रपत्र १ ते ५) मध्ये दर्शविलेली नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ४५६ पदे तसेच परिशिष्ट “ब”(प्रपत्र १ 
व २) मध्ये दर्शविलेळी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदे (एकुण ४८६ पदे) दि.०१/०९/२०२० ते 
दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयाव्दारे मंजुरी देण्यात 
येत आहे. 


अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 

ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग दि.२१.०७.२०२० अन्वये 

मंजूर सुधारित आकृतीबंधानुसार पदांच्या मर्यादेत असावीत. 
२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष- ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च, (८० सर्वसाधारण, ००१, संचालन व प्रशासन, (०१) आस्थापना (लाभक्षेत्र विकास 
व्यतिरिक्‍्त)(०१)(०६) अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे (कार्यक्रम) (४७०१ ६७६७) या ळेखाशिर्षाखाळी 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१/०८/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच आंतर वित्त 
सल्लागार व सहसचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२०/२४३/प्र.क्र.9८/निवसं-२ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला आहे. त्याचा संकेतांक २०२०१००८१७५३०३३१२७ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
KAILAS TARACHAND टू 
SALUNKE ee eee re 
(केलास साळुंके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र - परिशिष्ट “अ”(प्रपत्र १ ते) व “ब”(प्रपत्र १व २) 


Wa:- 


१. महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
२. मुख्य अभियंता, (स्थापत्य) जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे 

३. अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रंण मंडळ, पुणे 

४. कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, सातारा 

५. कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, पुणे 

६. कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, कोल्हापूर 

७. कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, अलोरे 

८. वित्त विभाग, (व्यय-१२)/(अर्थसंकल्प-१९) मंत्रालय मुंबई 

९. अर्थ-१/२, आ(प्रशि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.कार्यासन (निवसं-३) (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२०/२४३/प्र.क्र.9८/निवसं-२ 


परिशिष्ट-अ 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय मुदतवाढ-२०२०/२४३/प्र.क्र.9८/निवसं-२, 
दिनांक. ०८.१०.२०२० चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा 


कार्यालयनिहाय एकत्रित तपशिल दर्शविणारे विवरणपत्र 


ae een मंडळ गु.नि.वि., | गु.नि.वि., | गु.नि.वि., | गु.नि.वि., एकूण 
कार्यालय | सातारा पुणे । कोल्हापूर | अलोरे 
[| 2 3 षु & | ow ८ ९ 
| a | अधीक्षक अभियंता १ oe] he i Le aa q 
२ | उपअधीक्षक अभियंता १ ea Let aa a q 
3 । कार्यकारी अभियंता शि १ १ १ १ ४ 
| ४ | उप अभियंता Ys | ४ षु ४ षु १८ 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
५ | अभि./ सहा.अभि.(श्रेणी- ४ १७ २९ २३ २३ ९६ 
2 
६ । विभागीय लेखापाल Pos q q q q 8 
1७ | सहाय्यक आरेखक १ aa ee) Le ___'| a q 
८ | अनुरेखक १ १ १ १ १ 4 
९ । अधीक्षक १ 1 -___| | - | ॥, - | Le] q 
| 90 | o | प्रथम लिपिक १ १ १ १ १ षु 
| ११ | १ । वरिष्ठ लिपिक ३ ४ & षु षु २३ 
१२ । कनिष्ठ लिपिक ३ षु 9 & & २७ 
१३ । उच्चश्रेणी लघुलेखक १ | a et a q 
| १४ | टंकलेखक २ 4 & षु & २४ 
१५ । सहाय्यक भांडारपाल १ १ १ १ १ षु 
१६ | स्थापत्य अभि.सहाय्यक ee ९ १२ ९ १२ ४२ 
| १७ | प्रयोगशाळा सहाय्यक i oe ९ १२ ९ १२ ४२ 
१८ | वाहन चालक १ ४ षु ४ षु १९ 
१९ । दप्तरी १ बिया a क. Ro | |e | q 
२० | नाईक १ १ १ १ १ षु 
२१ «| शिपाई ३ ८ १२ १० १० ४३ 
२२ «| चौकीदार १ ३ षु ४ षु १८ 
२३ «| प्रयोगशाळा परिचर १५ २० १५ २० | vo | 
एकूण २७ ८९ १२५ | goo | ११५ ४५६ 


KAILAS TARACHAND bs:cv- kaitast 


SALUNKE 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 


ARACHAND SALUNKE, C = IN, 
= Government Of Maharashtra, 


OU = Water Resources Department 
Date: 2020.10.14 14:57:39 +05'30' 


(कैलास साळुंके) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२०/२४३/प्र.क्र.9८/निवसं-२ 


परिशिष्ट-आअ (प्रपत्र १) 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय मुदतवाढ-२०२०/२४३/प्र.क्र.9८/निवसं-२, 
दिनांक. ०८.१०.२०२० चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, 
सातारा व त्या अंतर्गत ३ उप विभागातील नियत अस्थायी आस्थापना दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ.क्र पदाचे नांव विभागीय । गु.नि.उपवि. | गु.नि.उपवि. | गु.नि.उपवि. एकूण 
कार्यालय सातारा सुळेवाडी करवडी 
(विटा) 
| a | 2 3 1 ४. षु & | | 
1 १| कार्यकारी अभियंता १ [ie १ ese | शिका १ 
२ | उप अभियंता १ १ १ १ ४ 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
३ | अभि./ सहा.अभि.(श्रेणी- 
२/ षु श्व & : १७ 
| ४ विभागीय लेखापाल १ शिकता r=. शिक्का १ 
५ | अनुरेखक १ Ye i, = | oa q 
६ | प्रथम लिपिक १ शिश ros | oe q 
|| वरिष्ठ लिपिक २ poo q q ४ 
८ | कनिष्ठ लिपीक ३ Fo | q q षु 
९ | टंकलेखक २ १ १ १ षु 
| 90 | सहाय्यक भांडारपाल १ (अ... ie ॥|- *५_- | १ 
११ स्थापत्य अभि.सहाय्यक a 3 3 3 ९ 
१२ | प्रयोगशाळा सहाय्यक ३ ३ ३ ९ 
१३ | वाहन चालक १ १ १ १ ४ 
| ag | नाईक १ os Lo = | Le q 
१५ | शिपाई ४ ie | Q २ ८ 
१६ | चौकीदार १ | oo | q q 3 
| ae | प्रयोगशाळा परिचर Le षु षु षु १5 
एकूण २५ | १४ | 8 २५ २५ ८९ 
KAILAS TARACHAND २000000000. 
SATUNKE rae regret 
(केलास साळुंके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२०/२४३/प्र.क्र.9८/निवसं-२ 


परिशिष्ट-आअ (प्रपत्र २) 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय- मुदतवाढ-२०२०/२४३/प्र.क्र.9८/निवसं-२, 
दिनांक.०८.१०.२०२० चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, 
पुणे व त्या अंतर्गत ४ उप विभागातील नियत अस्थायी आस्थापना दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ. पदाचे नांव विभागी | गु.नि.उपवि. | गु.नि.उपवि. | गु.नि.उपवि. | गु.नि.उप | एकूण 
क्र. य दौंड पंढरपूर सोलापूर । वि. पुणे 
कार्याल (येरवडा) 
य 
La | 2 3 | ४ षु & | oo ८ 
ba कार्यकारी अभियंता १ = | i oe | oe Pe =| q 
२ | उपअभियंता १ १ १ १ १ षु 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
३ | अभि./ सहा.अभि.(श्रेणी-२)/ षु ६ & & & २९ 
Lg | विभागीय लेखापाल १ दिशा ei Poe | q 
५ | अनुरेखक १ |. ० 7__| be | 1 - | el q 
६ | प्रथम लिपिक १ P| शिका |. _ विका १ 
Lo | वरिष्ठ लिपिक २ १ १ १ १ ६ 
८ | कनिष्ठ लिपीक ३ १ १ १ १ ७ 
९ | टंकलेखक २ & 
| १० | सहाय्यक भांडारपाल १ १ 
। ११ | १ | स्थापत्य अभि.सहाय्यक a 3 ३ ३ ३ १२ 
१२ | प्रयोगशाळा सहाय्यक |.. >. | ३ ३ ३ ३ १२ 
१३ | वाहन चालक १ १ १ १ १ 4 
ae | नाईक १ १ 
१५ | शिपाई ४ २ २ २ २ १२ 
१६ | चौकीदार १ १ १ १ १ ५ 
| ae | प्रयोगशाळा परिचर i a 4 4 षु षु २० 
एकूण २५ २५ २५ २५ २५ १२५ 
KAILAS TARACHAND 10210... 
SALUNKE sore ne 
(कैलास साळुंके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२०/२४३/प्र.क्र.9८/निवसं-२ 


परिशिष्ट-आअ (प्रपत्न 3) 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय मुदतवाढ-२०२०/२४३/प्र.क्र.9८/निवसं-२, 
दिनांक.०८.१०.२०२० चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, 
कोल्हापूर व त्या अंतर्गत ३ उप विभागातील नियत अस्थायी आस्थापना दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ.क्र पदाचे नांव विभागीय । गु.नि.उपवि. | गु.नि.उपवि. | गु.नि.उपवि. एकूण 
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